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・ 広 く て 隙間 の 少な い 作 業 床 で 、 安 全 な 作業 スペ ー ス を 確保 
・ 建 地 と 床 付き 布 梓 の 間 や 、2 枚 の 床 付き 布 枠 の 間 等 、2 バ ター ン で の 設置 が 可能 


・ 設置 手順 


① 隙 間 塞 ぎ 板 の フッ ク を 横 架 材 に 掛け 、 塞 ぎ 板 を 床 付 き 布 枠 に 乗せ る 
② ズ レ 上 止め ピン を 引き 上 げ 、 回 転 さ せ て ピン 固定 穴 に 差し 込む 
※ ズ レ 上 止め ピン は 、 隙 間 塞 ぎ 板 を 乗せ る 床 付き 布 枠 に 最も 近い 位置 の 穴 に 差し 込む こと 


イジ ジウ で 二 ーー 
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還 加 


各種 足場 に お いて 、 隙 間 塞 ぎ 板 を 使用 する 場合 は 、 労 働 安 全 衛生 規則 等 に 定め る 足場 に 関す る 
規定 に よる ほか 、 次 に よる も の と する 。 、 XX 較 仙 BNG! 


① 隙 間 塞 ぎ 板 を 使用 する 枠組 足場 、 ま た は 、 く さび 嘩 結 式 足場 の は り 間 方 向 に 、 1 列 一 一 ーーー 
床 付き 布 梓 を で きる 限り 幅 い っ ぱい に 敷き 並べ る こと 。 

② 隙 間 塞 ぎ 板 は 床 付き 布 栓 に 乗せ て 使用 する も の と し 、 単 独 で 使用 し な いこ と 。( 図 1) 

③ 隙 間 塞 ぎ 板 を 足場 の は り 間 方 向 に 連続 し て 使用 し な いこ と 。( 図 2) 

④ 隙 間 塞 ぎ 板 の 床 付き 布 栓 か ら の 脱落 を 防止 する た め 、 床 付き 布 枠 及 び 隙 間 塞 ぎ 板 が 
容易 に ズレ な い 処 置 を 施す こと 。 

⑤ 隙 間 塞 ぎ 板 と 床 付き 布 要 の 重なり は 常に 10mm 以 上 確保 す る こと 。( 図 3) こ ー=ーー 

⑥ 隙 間 塞 ぎ 板 の 積 載荷 重 は 100kgf 以 下 と する 。 た だ し 1 スパ ン 間 の 積載 荷重 は 敷き * に 


陣 案 ぎ 板 と 床 付き 布 わく の 言 な り が 1 mm 以上 と な る 日 位置 


並べ た 床 付き 布 枠 の 許容 積載 荷重 の 合計 を 超え て は な ら な い 。 
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